



74: Mary Sanderford ' DATE: March Is. 19'* 

FROM: J. E. WUkhaa 

SUBJECT: Virginia Pinal V-4«S<> 

Subaitted By: F. Ciuvin 

D'KR • Red Cl ind Black Q6 ■ Kant Golden Lights J5 
Cigarettes 

D'KS • Rad Q6 and Black Cl • IS aa 3 ag Candidate, 

D7CFW Bland kith Whitt Tipping 

The IS a S i| candidate, D’CFW bland with white tipping 
(D7KS), was different frea the Kent Celden Lights IS cigarettes 
(D7KR) in all characteristics tested excep t puff ceunt, static 
burning tine, cigarette length, clrcuiTerence, type paper additive, 
and tipping paper length. - . , 

The Kent Colden Lights IS cigarettes will be Identified with 
"PR" sheet to the panelists. _ ■ 


Kent Colden 
Lights IS 


$ aa S ag Candidate 
D7CFW Blend 
With White Tipping 


IBM Code 

07KR 

DTKS 

Saoke 



Sutt Length, aa 

35 

SS 

FTC Tar, ag/clgt. 

?.« 

4. J 

Nicotine, ag/cigt. 

0.69 

0.40 

Puffs/clgt. 

T.» 

l.s 

Filtration Eff., t 

12 

#4 


Cltarette 

“TotalTTD, in. of H,0 

S.T 


4.2 

Static Burn. Tlae, ain. 

6.1 


7.2 

Length, aa 

14.« 


14.3 

Circumference , aa 

24.9 


23.0 

Faper 

Additive, type 

Clt. 


Clt. 

Porosity, sec. 

19 


11 

Filter 

TfTTTin. of HjO 

2.9 


S.B 

Length, aa 

24.9 


27.0 

Weight, g 

0.16 


0.19 

Tipping paper length, aa 

32 


32 

Dilution, 1 

31 


33 

Filler 

Total alkaloids, I 

1.31 


1.6S 

Total reducing sugars, f 

s. a 


S. 3 

Wt. of tob. , g 

0.O6S 


0. 706 

<d Density, g/cc 

0.226 


0.243 
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.-.)t f-jr. 
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JEW:jaa 

cc: Dr. 


St 11gain 


Nr. F. t. Resrtik 
Nr. T. T. Cocdilt 
Mr. S. N. Thomson 
Dr,. *. F;. Cannon 
Mr. JS . Cjaaiov 
Mr. F. -. Savior 
v r. H. C. Dan.:tl 
Mr. L. F. Vtvtr 
Mr. H. L. 5p.i«r:erg 
Mr. ?. V Ci-vn, 
vmivr:ca: : File 









